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Nkami 


Lo nkami es una lenga kwa parlada en Ghana. La lenga, 
parlada per pas que 400 personas, es menaçada^l 

Localisacion 


Lo nkami es parlat a Amankwa dins lo district de North 

' [11 
Kwahu, dins la region de l'Est en Ghana . 


Notas e referáncias 


1. Akanlig-Pare e Asante 2016, p. 21. 

Fonts 


■ (en) George Akanlig-Pare, Rogers Krobea 
Asante, 2009, Vovvel Harmony in Nkami (https:// 
main.journalofwestafricanlanguages.org/index.ph 

p/downloads/send/125-volume-43-number-l/633- 
vowel-harmony-in-nkami), Journal of West African Languages 43:1, p. 21-44. 
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